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  فتاوى الصلاة

  هل يجوز الجمع في المسجد مع الأمطار المتقطعة/يوم الإثنــين(2-12-2022م)فتاوى علي الهواء مباشرة

  صلاح الصاوي


  
  متى يجوز الجمع في المسجد وهل يعد توقف نزول المطر وعدم استمراره سببا للجمع يعني المطر الذي يتوقف ينقطع ويأتي وينقطع ويأتي لا يضمن تجدده فلا تزال الرخصة قائمة لان انت تتوقع يعني قد ينقطع خمس دقائق ويتجدد مرة اخرى. وينقطع دقائق ويتجدد مرة اخرى. فلا يزال اصل الرخصة قائما
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  بارك الله فيك لان عادت آآ طقس في هذا البلد عدم الثبات فاحيانا ينقطع لحزات ثم ينزل بكمية غزيرة بعده والناس جميعا يعني يتوقعون هزا الخبراء في الارصاد وحتى العوام الذين لهم متابعة لاحوال الطقس بصفة عامة
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